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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustra le modalità di esecuzione dei servizi richiesti 
dall'Amministrazione Comunale di Maracalagonis e vuole essere una guida che 
consenta agli operatori economici interessati di formulare un'offerta tecnica che 
risponda ai requisiti minimi di seguito illustrati. 

Essa stabilisce le linee-guida tecniche per l'esecuzione dei servizi, nella quale sono 
specificati i requisiti vincolanti sull'organizzazione dei servizi ed i requisiti minimali 
per l'esecuzione degli stessi, che devono ritenersi parte integrante del Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

Le Ditte concorrenti avranno facoltà di stabilire l'articolazione dei servizi ritenuta più 
efficiente ed efficace, implementando frequenze di esecuzione ed adottando mezzi 
ed attrezzature ritenuti i più idonei per le finalità del servizio, fatti salvi i requisiti 
minimali e l'adozione delle tecniche richieste per la raccolta delle varie frazioni di 
rifiuto, da ritenersi vincolante. 

La Ditta concorrente dovrà, nella stesura della proposta progettuale, illustrare il 
dettaglio dei parametri e delle caratteristiche dimensionali. 

Il progetto guida è redatto sulla base di dati inerenti le caratteristiche strutturali 
dell'assetto socio-demografico, dell'assetto urbano e delle caratteristiche produttive 
di rifiuti, forniti dall'Amministrazione Comunale ed integrati con monitoraggio 
specifico in situ a cura dello scrivente ATP ed in collaborazione con i funzionari 
tecnici dell'Amministrazione. I dati utilizzati per il dimensionamento dei servizi, 
devono comunque essere considerati dalle Ditte concorrenti come indicativi e 
minimali e non esimono le stesse dalla verifica ed eventuale approfondimento per la 
stesura del progetto offerta. 
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2. SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI 

Oggetto dei servizi di raccolta sono i rifiuti urbani, come definiti al comma 2 
dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/06, prodotti dalle utenze che insistono nel 
territorio del Comune di Maracalagonis, compresi quindi i rifiuti assimilati. 
Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche: 

> i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze 
specifiche che insistono nel territorio comunale di Maracalagonis, 
rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi 
avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06; 

> gli sfalci e scarti vegetali provenienti dalle attività di giardinaggio e 
manutenzione del verde privato rientranti nel territorio comunale di 
Maracalagonis; 

Non rientrano nei servizi, la raccolta: 

> dei rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

> dei rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di 
servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi 
delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, 
....); 

> i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da 
utenze non domestiche 

> i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti 

> i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

Di seguito si presenta l'elenco completo dei servizi di igiene urbana posti a base di 
gara da prevedere del progetto offerta. 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale di 
Maracalagonis mediante sistema integrato domiciliare, con raccolta separata 
della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua 



Associazione Temporanea di Professionisti 
Dott. Ing. Stefano Corda, Dott. Comm. Sergio Casu 



3 



COMUNE DI MARACALAGONIS - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2013-2020 
RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

non riciclabile e conferimento ad impianto autorizzato di 
recupero/trattamento/smaltimento; 

2. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento degli sfalci, dei 
rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei 
RAEE, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del 
Comune di Maracalagonis; 

3. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di 
recupero di imballaggi di qualunque tipologia e natura provenienti dalle 
utenze commerciali, industriali e artigianali del territorio comunale di 
Maracalagonis; 

4. Raccolta domiciliare di rifiuti provenienti da tutte le strutture di vendita; 

5. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine 
domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del 
comitato Interministeriale del 27.07.1984) e di altri rifiuti urbani di natura 
pericolosa; 

6. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nell'area 
cimiteriale; 

7. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti da 
esumazione estumulazione comprensivo dell'onere del 
recupero/trattamento/smaltimento; 

8. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero delle carcasse animali 
comprensivo dell'onere del recupero/trattamento/smaltimento; 

9. Realizzazione e gestione del centro servizi costituito da un Ecocentro 
Comunale e da un'area attrezzata di raggruppamento ai sensi della 
normativa vigente, finalizzato alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti 
urbani conferite direttamente dalle utenze che insistono nel territorio 
comunale di Maracalagonis; 

10. Gestione di tutte le attività relative al giardinaggio e manutenzione del verde 
pubblico trasporto e conferimento a trattamento/recupero; 

11. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati conferiti dai fruitori delle 
spiagge presenti nei limiti del territorio comunale, trasporto e conferimento a 
smaltimento/recupero; 
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12.Spazzamento delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso 

pubblico del Comune di Maracalagonis; 
13. Installazione e gestione di cestini stradali nel territorio comunale di 

Maracalagonis; 

14. Installazione e gestione trespoli nelle spiagge presenti nel territorio di 
Maracalagonis; 

15. Pulizia delle caditoie stradali; 

16. Pulizia del mercato ambulanti; 

17. Pulizia in occasioni particolari e manifestazioni ricorrenti; 
18. Interventi di informazione e sensibilizzazione dell'utenza; 

19. Pulizia delle spiagge; 

20. La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade 
ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 184 del 03.04.2006 n° 
152 e ss.mm.ii.; 

21. Attivazione numero verde dedicato per le prenotazioni del materiale 
ingombrante, sfalci o segnalazioni da parte dell'utenza; 

22. Attivazione numero di fax; 

23. Reperibilità responsabile ditta; 



Gli oneri di smaltimento sono a carico dell'Amministrazione fatto salvo 
quanto previsto lo smaltimento delle carcasse animali e per i rifiuti 
derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione che rimangono a 
carico della ditta. 

I corrispettivi CONAI saranno totalmente introitati dall'amministrazione. 

La tipologia del servizio è impostato principalmente con la modalità di raccolta 
domiciliare. L'organizzazione del servizio in progetto si basa sul ricorso sistematico 
alle raccolte domiciliari per le seguenti tipologie di rifiuto: umido, secco residuale, 
carta/cartone, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in 
vetro, imballaggi metallici, sfalci e rifiuti di beni ingombranti, durevoli e di R.A.E.E, 
mentre verrà utilizzata la raccolta da contenitori stradali per i R.U.P.. 
I circuiti di raccolta riguarderanno indistintamente tutte le utenze, domestiche e 
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non domestiche, presenti nel territorio comunale, e quindi anche tutte quelle 
presenti nelle case sparse nell'agro. 

Le utenze presenti nel villaggio dei Gigli e presso il Country Club conferiranno i 
propri rifiuti differenziati all'interno di contenitori pluriutenza che la ditta dovrà 
fornire. 

I rifiuti assimilati agli urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale dovranno 
essere raccolti durante i circuiti di raccolta sotto descritti. 

Le località marine di Torre delle Stelle, Geremeas e Baccu Mandara, evidenziate 
nella TAV. 1, sono caratterizzate, nel periodo estivo, da una forte fluttuazione 
turistica. 

II numero di utenze domestiche nel periodo estivo si stima pari a circa 4074 mentre 
nel periodo invernale si stimano circa 2700. 

La seguente tabella riassume le utenze stimate da servire dai vari circuiti di 
raccolta nella stagione invernale, (15 settembre - 14 giugno) e nella stagione 
estiva, ( 15 giugno - 14 settembre). 



Tab. 1: Numero utenze 



Servizio 


n° utenze 


Utenze domestiche periodo invernale 


2700 


Utenze domestiche periodo estivo 


4074 


Utenze specifiche raccolta umido 


65 


Utenze specifiche raccolta secco residuo 


210 


Utenze specifiche raccolta imb. plastica 


210 


Utenze specifiche raccolta imb. carta/cartone 


210 


Utenze specifiche raccolta imb. vetro e metallici 


35 



Il numero di utenze non domestiche a favore della sicurezza si è tenuto costante 
durante tutto l'arco dell'anno. 

Vale la pena precisare che i dati sopra riportati, nonostante l'approfondimento 
analitico con cui vengono forniti, devono comunque essere considerati dalle Ditte 
concorrenti come indicativi dell'ordine di grandezza e devono essere dalle stesse 
verificati ed approfonditi ai fini della stesura del progetto offerta, atteso che alle 
Ditte è richiesto il servizio esteso a tutte le utenze presenti nel territorio comunale 
in qualunque fascia temporale. 
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2.1 Raccolta della frazione umida 

La raccolta della frazione "umida" avverrà mediante tecnica intensiva di tipo "porta 
a porta", interessando tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche 
produttrici di scarti organici, con cadenza bisettimanale nel periodo invernale e 
trisettimanale nel periodo estivo. 

La raccolta di tale frazione presso il villaggio dei Gigli e presso il Country Club 
avverrà mediante svuotamento dei contenitori pluriutenza con le frequenze di cui 
sopra. 

Il numero delle utenze specifiche è stato determinato sulla base dei dati forniti dalla 
stazione appaltante, computando i ristoranti, i bar, le pizzerie, gli ortofrutta, i 
market con ortofrutta ecc.; le utenze domestiche sono già in possesso di appositi 
bidoni di capienza adeguata, dotati di coperchio antirandagismo, in cui conferire il 
rifiuto confezionato all'interno di appositi sacchetti compostabili ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

L'utenza provvederà al primo mattino o la sera precedente a posizionare la 
pattumiera nel suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio. 

(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista/raccoglitore 
Squadra Tipo 1 

La squadra tipo 1 opererà a Maracalagonis e parte delle case sparse 
La sua operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


5,8 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 205 utenze/ora avrà una 
produzione di circa 1189 utenze per turno di raccolta; è previsto l'impiego di N° 2 
squadre di tipo 1, che serviranno complessivamente circa 2378 utenze. 
Le squadre scaricheranno presso l'area attrezzata all'interno di appositi cassoni 
scarrabili a tenuta stagna. 
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Squadra Tipo 2 

Sarà presente N° 1 squadre di tipo 2, che opererà nella zona costiera e case sparse. 
Anche tale squadra andrà a scaricare i rifiuti presso l'area attrezzata all'interno di 
appositi cassoni scarrabili a tenuta; 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


6,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 65 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 390 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 2.768 per turno di raccolta. 

(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista/raccoglitore + N° 1 operatore 
raccoglitore 

Squadra Tipo 1 

2 squadre di tipo 1 opereranno a Maracalagonis e parte delle case sparse. 
L' operatività di ciascuna è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


5,8 



Poiché ciascuna squadra così composta ha una produttività di N° 205 utenze/ora 
avrà una produzione di circa 1189 utenze per turno di raccolta; è previsto l'impiego 
di N° 2 squadre di tipo 1, che serviranno complessivamente circa 2378 utenze. 
Le squadre scaricheranno presso l'area attrezzata all'interno di appositi cassoni 
scarrabili a tenuta. 

Una terza squadra di tipo 1 opererà nella zona costiera e case sparse e scaricherà 
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all'interno del mezzo utilizzato dalla squadra di tipo 2. 
L' operatività della terza squadra è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


5,0 



La produttività della terza squadra sarà circa 140 utenze/ora e servirà 
complessivamente per turno di lavoro circa 700 utenze. 

Squadra Tipo 2 

Sarà presente N° 1 squadre di tipo 2, che opererà nella zona costiera e scaricherà 
direttamente all'impianto di recupero finale. Il conferimento verrà effettuato 
solamente dall'autista, l'operatore raccoglitore sarà scaricato presso l'area 
attrezzata. 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 

Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


4,5 
3,0 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 240 utenze/ora, 

servirà complessivamente circa 1080 utenze per turno di raccolta. 

Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 

domestiche e non domestiche pari a circa 4158 per turno di raccolta. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 

l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti escluso il trasporto 

della frazione umida dall'area attrezzata all'impianto di recupero finale. 
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Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


760,50 


Operatore ecologico livello 2A 


1.727,70 


Operatore ecologico livello 1 nuova assunzione 


1.571,70 


Vasca 6 me 


1.552,20 


Compattatore 19 me 


292,50 


Compattatore 10 me 


468,00 
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2.2 Raccolta della frazione secca residua 

La raccolta della frazione "secco residuale" avverrà mediante tecnica intensiva di 
tipo "porta a porta", da tutte le utenze domestiche e non domestiche, con frequenza 
bisettimanale durante tutto l'arco dell'anno. 

La raccolta di tale frazione presso il villaggio dei Gigli e presso il Country Club 
avverrà mediante svuotamento dei contenitori pluriutenza anch'essi con frequenza 
bisettimanale. 

L'utenza provvederà al primo mattino o la sera precedente a posizionare i rifiuti, 
opportunamente raccolti all'interno di buste preferibilmente semitrasparenti, nel 
suolo pubblico, nella sede stradale antistante il proprio domicilio. 

(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

3) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista/raccoglitore 
Squadra Tipo 1 

La squadra tipo 1 opererà a Maracalagonis nelle vie caratterizzate da strade con 
carreggiata più larga e conferirà il rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

La sua operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


6,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


8,50 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tale tipo. La produttività della squadra così 
composta è di N° 200 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.200 utenze per turno di raccolta. 
Squadra Tipo 2 

La squadra di tipologia 2 opererà nelle strade e vie a più ridotta transitabilità del 
comune di Maracalagonis e in parte delle case sparse, e scaricherà i rifiuti raccolti 
nel mezzo utilizzato dalla squadra tipo 1. 
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L'operatività della squadra è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


TOTALE 


6,00 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tipo 2. La produttività della squadra così 
composta è di N° 225 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.350 utenze per turno di raccolta. 

Squadra Tipo 3 

Sarà presente N° 1 squadra di tipo 3, che opererà nella zona costiera e case sparse. 
Anche tale squadra scaricherà i rifiuti raccolti nell'impianto autorizzato; 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


6,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


9.00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 60 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 360 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 2.910 per turno di raccolta. 



(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

Squadra Tipo 1 

2 squadre tipo 1 opereranno rispettivamente a Maracalagonis, nelle vie 
caratterizzate da strade con carreggiata più larga e nella zona costiera conferendo il 
rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis è la seguente: 
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Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


8,50 



La produttività della squadra così composta è di N° 200 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.200 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera è la seguente: 



Operazione 


ore/ turno 


Raccolta porta a porta 


4,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


7,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 240 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 960 utenze per turno di raccolta. 

Squadra Tipo 2 

2 squadre tipo 2 opereranno rispettivamente nelle strade e vie a più ridotta 
transitabilità del comune di Maracalagonis e parte delle case sparse, e nella zona 
costiera e case sparse scaricando i rifiuti raccolti nei mezzi delle squadre di tipo 1. 

L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis e parte delle case sparse è 
la seguente: 



Operazione 


ore/ turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


TOTALE 


6,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 225 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.350 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera e case sparse è la 

13 

Associazione Temporanea di Professionisti 
Dott. Ing. Stefano Corda, Dott. Comm. Sergio Casu 



COMUNE DI MARACALAGONIS - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2013-2020 
RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


5,00 


TOTALE 


5,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 155 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 775 utenze per turno di raccolta. 

Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 4.285 per turno di raccolta. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


1.768,00 


Operatore ecologico livello 2A 


1.495,00 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


754,00 


Compattatore 10 me 


702,00 


Vasca 6 me 


754,00 


Compattatore 19 me 


1066,00 
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2.3 Raccolta della frazione carta e cartone, dalle utenze domestiche 

In questo paragrafo vengono descritte le modalità con cui sarà effettuata la raccolta 
differenziata della carta e cartone prodotta dalle utenze domestiche, che avverrà 
mediante tecnica intensiva di tipo "porta a porta", interessando tutte le utenze 
domestiche del comune di Maracalagonis con frequenza quindicinale nel periodo 
invernale e settimanale nel periodo estivo. 

La raccolta di tale frazione presso il villaggio dei Gigli e presso il Country Club 
avverrà mediante svuotamento dei contenitori pluriutenza con le frequenze di cui 
sopra. 

Il materiale raccolto verrà conferito alla piattaforma per la relativa valorizzazione ed 
il successivo invio a centri di recupero. 

Per la raccolta della carta e cartone alle utenze verrà richiesto di depositare il 
materiale opportunamente confezionato (nel contenitore e/o legato) presso la 
propria abitazione in giornate prefissate. 

(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

3) Mezzo minipattatore da 7 me + N° 1 Autista/raccoglitore 
Squadra Tipo 1 

La squadra tipo 1 opererà a Maracalagonis nelle vie caratterizzate da strade con 
carreggiata più larga e conferirà il rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

La sua operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


7,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


9,50 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tale tipo. La produttività della squadra così 
composta è di N° 165 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.155 utenze per turno di raccolta. 
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Squadra Tipo 2 

La squadra di tipologia 2 opererà nelle strade e vie a più ridotta transitabilità del 
comune di Maracalagonis e parte delle case sparse, e scaricherà i rifiuti raccolti nel 
mezzo utilizzato dalla squadra tipo 1. 
L'operatività della squadra è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,50 


TOTALE 


6,50 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tipo 2. La produttività della squadra così 
composta è di N° 185 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.202 utenze per turno di raccolta. 

Squadra Tipo 3 

Saranno presenti N° 1 squadra di tipo 3, che opererà nella zona costiera e case 
sparse. Anche tale squadra scaricherà i rifiuti raccolti nell'impianto autorizzato; 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


6,50 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


9.50 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 55 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 357 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 2.714 per turno di raccolta. 

(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 
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Squadra Tipo 1 

2 squadre tipo 1 opereranno rispettivamente a Maracalagonis, nelle vie 
caratterizzate da strade con carreggiata più larga e nella zona costiera conferendo il 
rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


8,50 



La produttività della squadra così composta, è di N° 185 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.110 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


4,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


7,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 235 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 940 utenze per turno di raccolta. 

Squadra Tipo 2 

2 squadre tipo 2 opereranno rispettivamente nelle strade e vie a più ridotta 
transitabilità del comune di Maracalagonis parte delle case sparse, e nella zona 
costiera e case sparse scaricando i rifiuti raccolti nei mezzi delle squadre di tipo 1. 
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L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis e parte delle case sparse è 
la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


TOTALE 


6,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 205 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.230 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera e case sparse è la 
seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


5,00 


TOTALE 


5,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 160 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 800 utenze per turno di raccolta. 

Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
pari a circa 4.080 per turno di raccolta. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


581,50 


Operatore ecologico livello 2A 


550,00 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


273,00 


Mini compattatore 7 me 


190,00 


Vasca 6 me 


273,00 


Compattatore 19 me 


391,50 
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2.4 Raccolta della frazione imballaggi in plastica dalle utenze 
domestiche 

In questo paragrafo vengono descritte le modalità con cui sarà effettuata la raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica prodotti dalle utenze domestiche, che 
avverrà mediante tecnica intensiva di tipo "porta a porta", interessando tutte le 
utenze domestiche del comune di Maracalagonis con frequenza quindicinale nel 
periodo invernale e settimanale nel periodo estivo. 

La raccolta di tale frazione presso il villaggio dei Gigli e presso il Country Club 
avverrà mediante svuotamento dei contenitori pluriutenza con le frequenze di cui 
sopra. 

Il materiale raccolto verrà conferito alla piattaforma per la relativa valorizzazione ed 
il successivo invio a centri di recupero. 

Per la raccolta degli imballaggi in plastica alle utenze verrà richiesto di depositare il 
materiale in buste semitrasparenti presso la propria abitazione nelle giornate 
prefissate. 

(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

3) Mezzo minicompattatore da 7 me + N° 1 Autista/raccoglitore 
Squadra Tipo 1 

La squadra tipo 1 opererà a Maracalagonis nelle vie caratterizzate da strade con 
carreggiata più larga e conferirà il rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

La sua operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


7,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


9,50 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tale tipo. La produttività della squadra così 
composta è di N° 165 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.155 utenze per turno di raccolta. 

19 

Associazione Temporanea di Professionisti 
Dott. Ing. Stefano Corda, Dott. Comm. Sergio Casu 



COMUNE DI MARACALAGONIS - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2013-2020 
RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 



Squadra Tipo 2 

La squadra di tipologia 2 opererà nelle strade e vie a più ridotta transitabilità del 
comune di Maracalagonis e parte delle case sparse, e scaricherà i rifiuti raccolti nel 
mezzo utilizzato dalla squadra tipo 1. 
L'operatività della squadra è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,50 


TOTALE 


6,50 



È previsto l'impiego di n. 1 squadra di tipo 2. La produttività della squadra così 
composta è di N° 185 utenze/ora, saranno pertanto servite complessivamente circa 
1.202 utenze per turno di raccolta. 

Squadra Tipo 3 

Saranno presenti N° 1 squadra di tipo 3, che opererà nella zona costiera e case 
sparse. Anche tale squadra scaricherà i rifiuti raccolti nell'impianto autorizzato; 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


6,50 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


9.50 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 55 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 357 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 2.715 per turno di raccolta. 

(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 
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Squadra Tipo 1 

2 squadre tipo 1 opereranno rispettivamente a Maracalagonis, nelle vie 
caratterizzate da strade con carreggiata più larga e nella zona costiera conferendo il 
rifiuto raccolto all'impianto di destinazione finale. 

L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


2,50 


TOTALE 


8,50 



La produttività della squadra così composta, è di N° 185 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.110 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


4,00 


Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


3,00 


TOTALE 


7,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 235 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 940 utenze per turno di raccolta. Il 
conferimento verrà effettuato solamente dall'autista, l'operatore raccoglitore sarà 
scaricato presso l'area attrezzata. 

Squadra Tipo 2 

2 squadre tipo 2 opereranno rispettivamente nelle strade e vie a più ridotta 
transitabilità del comune di Maracalagonis e parte delle case sparse, e nella zona 
costiera e case sparse scaricando i rifiuti raccolti nei mezzi delle squadre di tipo 1. 
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L'operatività della squadra che opererà a Maracalagonis e in parte delle case sparse 
è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


6,00 


TOTALE 


6,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 205 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 1.230 utenze per turno di raccolta. 

L'operatività della squadra che opererà nella zona costiera e case sparse è la 
seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


5,00 


TOTALE 


5,00 



La produttività della squadra così composta è di N° 160 utenze/ora, saranno 
pertanto servite complessivamente circa 800 utenze per turno di raccolta. 

Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
pari a circa 4.080 per turno di raccolta. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 
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Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


581,50 


Operatore ecologico livello 2A 


550,00 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


273,00 


Mini compattatore 7 me 


190,00 


Vasca 6 me 


273,00 


Compattatore 19 me 


391,50 
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2.5 Raccolta degli imballaggi in vetro e metallici, dalle utenze 
domestiche 

In questo paragrafo vengono descritte le modalità con cui sarà effettuata la raccolta 
differenziata degli imballaggi in vetro e metallici in (alluminio, metalli, banda 
stagnata) dalle utenze domestiche, che avverrà mediante tecnica intensiva di tipo 
"porta a porta", interessando tutte le utenze domestiche del comune di 
Maracalagonis con frequenza quindicinale nel periodo invernale e settimanale nel 
periodo estivo. 

La raccolta di tale frazione presso il villaggio dei Gigli e presso il Country Club 
avverrà mediante svuotamento dei contenitori pluriutenza con le frequenze di cui 
sopra. 

Il materiale raccolto verrà conferito all'area attrezzata di raggruppamento e 
all'impianto autorizzato che operi la relativa separazione. 

Per la raccolta degli imballaggi in vetro e metallici, verrà richiesto di depositare il 
materiale in contenitori presso la propria pertinenza in giornate prefissate. 

(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista/raccoglitore 
Squadra Tipo 1 

La squadra tipo 1 opererà a Maracalagonis e parte delle case sparse 
La sua operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


6,5 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 175-180 utenze/ora avrà 

una produzione di circa 1.158 utenze per turno di raccolta; è previsto l'impiego di 

N° 2 squadre di tipo 1, che serviranno complessivamente circa 2315 utenze. 

Le squadre scaricheranno presso l'area attrezzata all'interno di appositi cassoni 

scarrabili. 

Squadra Tipo 2 

Sarà presente N° 1 squadre di tipo 2, che opererà nella zona costiera e case sparse. 
Anche tale squadra andrà a scaricare i rifiuti presso l'area attrezzata all'interno di 
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appositi cassoni scarrabili; 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


7,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 55 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 385 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
pari a circa 2.700 per turno di raccolta. 

(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre tipo: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore; 

2) Mezzo compattatore da 19 me + N° 1 Autista/raccoglitore + N° 1 operatore 
raccoglitore 

Squadra Tipo 1 

2 squadre di tipo 1 opereranno a Maracalagonis e parte delle case sparse. 
L' operatività di ciascuna è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta e scarico area attrezzata 


6,0 



Poiché ciascuna squadra così composta ha una produttività di N° 200 utenze/ora 
avrà una produzione di circa 1.200 utenze per turno di raccolta; è previsto l'impiego 
di N° 2 squadre di tipo 1, che serviranno complessivamente circa 2.400 utenze. 
Le squadre scaricheranno presso l'area attrezzata all'interno di appositi cassoni 
scarrabili. 

Una terza squadra di tipo 1 opererà nella zona costiera e case sparse e scaricherà 
all'interno del mezzo utilizzato dalla squadra di tipo 2. 
L' operatività della terza squadra è la seguente: 
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Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta travasi compresi 


5,0 



La produttività della terza squadra sarà circa N. 150-155 utenze/ora e servirà 
complessivamente per turno di lavoro circa 755 utenze. 

Squadra Tipo 2 

Saranno presenti N° 1 squadre di tipo 2, che opererà nella zona costiera e 

scaricherà direttamente all'impianto di recupero finale. Il conferimento verrà 

effettuato solamente dall'autista, l'operatore raccoglitore sarà scaricato presso 
l'area attrezzata. 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 

Conferimento impianto autorizzato A-S-R 


4,0 
3,0 



Poiché la squadra così composta ha una produttività media di N° 230 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa 920 utenze per turno di raccolta. 
Il dimensionamento delle squadre consente di servire in totale un numero di utenze 
domestiche e non domestiche pari a circa 4.074 per turno di raccolta. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti escluso il trasporto 
degli imballaggi in vetro e del barattolame dall'area attrezzata all'impianto di 
recupero finale compreso il conferimento del compattatore da 19 me. nel periodo 
estivo. 
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Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


91,00 


Operatore ecologico livello 2A 


1.095,50 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


65,00 


Vasca 6 me 


621,00 


Compattatore 19 me 


91,00 
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2.6 Raccolta porta a porta di imballaggi in carta/cartone, imballaggi in 
plastica, imballaggi vetro e metallici prodotti dalle utenze specifiche 

Per gli imballaggi, in carta/cartone, plastica e vetro/metallici prodotti presso tutte le 
utenze specifiche non domestiche, ad eccezione del Calaserena Village, si dovranno 
effettuare dei circuiti di raccolta dedicati. 

Alle utenze verrà richiesto di depositare gli imballaggi, adeguatamente confezionati, 
in giorni e ad orari prefissati presso la sede dell'attività. 

Le utenze verranno servite, negli orari prestabiliti dal Comune di Maracalagonis, con 
frequenza settimanale nel periodo invernale e con frequenza bisettimanale nel 
periodo estivo. 

il numero delle utenze specifiche servite dal circuito porta a porta è stato indicato 
nella precedente tabella 1. 

Raccolta imballaggi in carta/cartone 

( Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in carta/cartone, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


3,00 


TOTALE 


3,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 70 utenze/ora, servirà 
complessivamente circa N° 210 utenze; garantendo così la copertura del servizio. 
Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa compattante presente 
nell'area attrezzata. 
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(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in carta/cartone, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


4,00 


TOTALE 


4,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 50-55 utenze/ora, servirà 
complessivamente circa N° 210 utenze; garantendo così la copertura del servizio. 
Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa compattante presente 
nell'area attrezzata. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


221 


compattatore da 10 me 


221 
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Raccolta imballaggi in plastica 
(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in plastica, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


3,00 


TOTALE 


3,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 70 utenze/ora, servirà 
complessivamente circa N° 210 utenze; garantendo così la copertura del servizio. 
Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa compattante presente 
nell'area attrezzata. 

(Periodo estivo) 

Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo compattatore da 10 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in plastica, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


4,00 


TOTALE 


4,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di N° 50-55 utenze/ora, servirà 
complessivamente circa N° 210 utenze; garantendo così la copertura del servizio. 
Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa compattante presente 
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nell'area attrezzata. 



La tabella seguente riassume i monte ore complessivi necessari per l'espletamento 
del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


221 


compattatore da 10 me 


221 



Raccolta imballaggi in vetro e metallici 
(Periodo invernale) 

Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in vetro/metallici, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


2,00 


TOTALE 


2,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di circa N° 20 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa N° 40 utenze; garantendo così la copertura del 
servizio. 

Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa scarrabile nell'area attrezzata. 
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(Periodo estivo) 



Il servizio verrà svolto dalla seguente squadra: 

1) Mezzo con vasca da 6 me + N° 1 Autista / raccoglitore. 

La squadra tipo 1 effettuerà la raccolta degli imballaggi in vetro e metallici, e la sua 
operatività è la seguente: 



Operazione 


ore/turno 


Raccolta porta a porta 


3,00 


TOTALE 


3,00 



Poiché la squadra così composta ha una produttività di circa N° 12 utenze/ora, 
servirà complessivamente circa N° 36 utenze; garantendo così la copertura del 
servizio. 

Il mezzo scaricherà il materiale raccolto presso cassa scarrabile presente nell'area 
attrezzata. 

La tabella seguente riassume i monte ore complessivi necessari per l'espletamento 
del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 2A 


156,00 


Vasca 6 me 


156,00 
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2.7 Altri circuiti di raccolta 

2.7.1 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

Rientrano in questa categoria i seguenti rifiuti: le pile, i farmaci scaduti ed i 
contenitori etichettati T e/o F. La raccolta di pile, farmaci e prodotti T/F verrà 
effettuata mediante contenitori che la ditta dovrà ubicare in punti specifici già 
presenti nel territorio comunale. 

Il servizio di raccolta RUP avverrà con frequenza mensile e verrà effettuato da un 
autista equipaggiato con un auto di servizio dotata delle autorizzazioni necessarie al 
trasporto dei rifiuti raccolti. Terminato il circuito di raccolta i rifiuti verranno 
trasportati al centro di smaltimento finale. 

La localizzazione dei contenitori dovrà essere studiata nel progetto in base alla 
densità abitativa. 

E' compreso nel servizio la raccolta dei rifiuti in parola che si dovessero, per 
qualsiasi motivo trovare fuori dai contenitori, nonché la manutenzione 
ordinaria/straordinaria e la pulizia degli stessi. 

Per tale servizio è stato quantificato un impegno di N° 3,00 ore/mese. 

2.7.2 Raccolta dei Rifiuti Ingombranti, R.A.E.E. e Beni Durevoli 

In tale categoria di rifiuti rientrano i rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito 
domestico, comprendenti anche i beni durevoli e R.A.E.E. 

Per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il 
tema è normato dalla direttiva europea 2002/96/CE, tale direttiva è stata recepita 
in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. 

I RAEE sono suddivisi tra STORICI rifiuti derivanti da apparecchiature immesse sul 
mercato prima del 1 gennaio 2009 e RAEE NUOVI rifiuti derivanti da 
apparecchiature immesse sul mercato dopo l'I gennaio 2009. 

La nuova normativa prevede per i RAEE storici provenienti da nuclei domestici le 
attività di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali, trasporto dei RAEE a centri 
di trattamento idonei, trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative 
ambientali e massimizzando il recupero dei materiali non saranno più a carico degli 
enti locali, ma verranno gestite dai produttori di apparecchiature elettriche e 
elettroniche mediante i sistemi collettivi. 

II Decreto Ministeriale ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere 
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attuati nei Centri di Raccolta ed in base ai quali verranno calcolate le quote di 
competenza di ciascun produttore: 

- RI - freddo e clima 

- R2 - grandi bianchi 

- R3 - tv e monitor 

- R4 - PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro 

- R5 - sorgenti luminose 

Il servizio a domicilio, comprende i RAEE e le seguenti tipologie di rifiuti 
ingombranti: 

- mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, ecc.) 

- materassi 

- metallo 

La raccolta sarà articolata secondo una metodologia basata su servizio "a domicilio" 
su chiamata con frequenza di raccolta settimanale. 

Da parte dell'appaltatore verrà messo a disposizione un numero telefonico per la 
prenotazione della raccolta. I materiali raccolti verranno indirizzati verso l'area 
attrezzata di raggruppamento. 

Qui i materiali ingombranti raccolti verranno selezionati per componenti (ferrosa, 
legno, tessuti, ecc); ognuna di queste frazioni verrà stoccata negli appositi 
contenitori ai sensi della vigente normativa. Il servizio verrà svolto da una squadra 
composta da N° 1 Autista + N° 1 operatore raccoglitore equipaggiati con un 
autocarro con pianale e sponda caricatrice, per un impegno settimanale pari a 6,00 
ore. 



2.7.3 Raccolta degli sfalci 

La raccolta sarà articolata secondo una metodologia basata su servizio "a domicilio" 
su chiamata con frequenza minima di raccolta settimanale. 

Da parte dell'appaltatore verrà messo a disposizione un numero telefonico per la 
prenotazione della raccolta. I materiali raccolti verranno indirizzati direttamente 
all'impianto di recupero finale oppure verso l'Ecocentro comunale che fungerà 
anche da area attrezzata di raggruppamento. 
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Il servizio verrà svolto da una squadra composta da N° 1 Autista/raccoglitore 
equipaggiato con mezzo con vasca da 6 me, per un impegno settimanale pari a 
4,00 ore. 

Nei mesi di aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre dovrà, con frequenza 
settimanale, essere messa a disposizione una cassa scarrabile da 30 me nella zona 
costiera, nella postazione indicata dall'Amministrazione comunale. 
Tale cassa dovrà essere costantemente presidiata da personale della ditta che dovrà 
inoltre conferire all'interno gli sfalci consegnati dagli utenti. 

Il servizio verrà svolto da una squadra composta da N° 1 Autista + N° 1 operatore 
raccoglitore equipaggiati con mezzo scarrabile dotato di cassa da 30 me, per un 
impegno settimanale pari a 6,00 ore per sei mesi all'anno. 



La tabella seguente riassume il monte ore complessivo e le attrezzature necessari 
per l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti. 



Raccolta ex R.U.P. - ingombranti -R.A.E.E. - beni durevoli - sfalci. 


Risorsa impiegata 


h/int. 


q.tà/anno 


Autista livello 2A 


4,00 / 6,00 


520,00 


Autista livello 4B 


6,00 


156,00 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


3,00/6,00 


504,00 


Auto per trasporto ex R.U.P. 


3,00 


36,00 


Autocarro con pianale 


6,00 


312,00 


Vasca 6 me 


4,00 


208,00 


Autocarro per trasporto cassoni 
scarrabili dotato di cassa da 30 me. 


6,00 


156,00 


Contenitori T&F 


3 


Contenitori Farmaci 


3 


Contenitori pile 


4 



Associazione Temporanea di Professionisti 
Dott. Ing. Stefano Corda, Dott. Comm. Sergio Casu 



35 



COMUNE DI MARACALAGONIS - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2013-2020 
RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

2.8 Servizio di cura delle aree verdi comunali 

La Ditta dovrà prevedere, in fase di progetto offerta, l'esecuzione dei servizi di cura 
del verde pubblico. Le aree oggetto di manutenzione sono individuate nella Tav. 3. 
E' stata prevista l'esecuzione dell'attività di innaffiamento con cadenza giornaliera 
nei periodi nei mesi della stagione estiva, utilizzando gli appositi attacchi idrici, le 
manichette o gli innaffiatori/irrigatori automatici dove esistenti. 
E' stata inoltre prevista: 

- l'attività di sfalcio, nel periodo marzo-settembre con frequenza quindicinale, 
mediante ausilio di decespugliatori e tosaerba; 

- la raccolta foglie, eseguita mediante rastrello, con frequenza mensile ed 
approfondimento settimanale nel periodo autunnale; 

- la sfrondatura degli alberi nel periodo di febbraio-marzo, prima del periodo di 
fioritura; 

- la potatura di siepi nello stesso periodo, immediatamente precedente all'inizio 
della primavera; 

- la gestione degli impianti d'irrigazione esistenti ovvero da installare a cura 
dell'Ente. 

- Il taglio delle erbacce e la pulizia delle formelle. 

Il materiale vegetale prodotto dalle attività di manutenzione sarà trasportato 
all'area attrezzata. 

Il servizio verrà svolto da N° 1 operatore equipaggiato con mezzo ape 50 allestito e 
dotato di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi. 
La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio per un impegno giornaliero pari a 4,00 ore per 5 giorni 
alla settimana. 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Operatore livello 2A 


1.040,00 


Ape 50 con pianale 


1.040,00 
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2.9 Pulizia spiagge 

La Ditta dovrà prevedere nel progetto offerta di eseguire il servizio di pulizia delle 
spiagge ad accesso libero di "CANNESISA" (Loc. Torre delle Stelle) e di 
"BACCU MAN DARÀ" (Loc. Baccu Mandara) nel rispetto della Determinazione n°942 
del 07/04/2008. 

I tratti di spiaggia sono individuati nella Tav. 4 

E' richiesto il rispetto delle seguenti attività minimali: 

- un prima pulizia ad inizio stagione estiva per la rimozione di rifiuti e alghe 
depositate nelle spiagge con l'adozione di apposita attrezzatura dove possibile 
pulispiaggia; 

- il rinnovo della pulizia dell'arenile con frequenza doppia settimanale nei mesi di 
luglio e agosto, mentre sarà settimanale nei mesi di giugno e settembre; 

- l'accumulo e l'avvio a trattamento/smaltimento del materiale asportato e raccolto; 

- la messa in opera, la manutenzione, la pulizia, lo svuotamento giornaliero dal 15 
giugno al 14 settembre, la sostituzione delle buste in appositi trespoli plurisacco 
messi a disposizione dei fruitori delle spiagge per il conferimento di rifiuti che la 
ditta dovrà fornire. 

II servizio di pulizia spiagge verrà svolto da N° 1 Autista equipaggiato con trattore 
pulispiaggia per 6,00 ore a intervento supportato da N° 1 operatore raccoglitore 
equipaggiato con autocarro con pianale/vasca 6mc che supporterà le operazioni di 
pulizia spiaggia nonché svuotamento dei trespoli, sostituzione buste e trasporto a 
smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti per complessive 270,00 ore. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo e le attrezzature necessari 
per l'espletamento del servizio: 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 4B 


132,00 


Operatore livello 2A 


270,00 


Trattore pulispiaggia 


132,00 


Autocarro con pianale/vasca 6 me 


270,00 


Trespoli 


10 


Buste 


2700 
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2.10Pulizia pozzetti di raccolta acque meteoriche 

Il servizio comprende la pulizia tramite canal jet dei pozzetti di raccolta delle acque 
meteoriche (caditoie), delle bocche di lupo, del tratto "fognolo" di collegamento tra 
la caditoia e la rete fognaria, nonché il trasporto a smaltimento dei rifiuti prodotti. 
Il numero di pozzetti di raccolta acque meteoriche per il quale dovrà essere svolto il 
servizio di pulizia è stimato in circa 400 all'anno. 

Sarà onere della ditta verificare lo stato di pulizia delle caditoie, il numero, 
preliminarmente alla redazione del progetto offerta. 

La frequenza di pulizia dovrà essere concertata con l'Amministrazione comunale. 
Il servizio verrà svolto da una squadra composta da N° 1 Autista + N° 1 operatore 
raccoglitore equipaggiati con un autospurgo canal jet, per un impegno a intervento 
pari a 6,00 ore per la pulizia oltre il trasporto del materiale asportato all'impianto 
finale. 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio: 



Risorsa impiegata 


q.tà/anno 


Autista livello 4B 


187,00 


Operatore livello 2A 


132,00 


Autospurgo Canal Jet 


187,00 
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2.11 Raccolta e avvio a smaltimento carcasse animali e rifiuti da 
esumazione estumulazione 

Il servizio comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse 
animali nonché dei rifiuti provenienti da esumazione e estumulazione, secondo la 
normativa vigente in materia. 

La ditta avrà l'obbligo di effettuare, dietro precisa indicazione degli uffici, fino a 5 
interventi annui di raccolta e smaltimento di carcasse animali (suini, equini, bovini, 
ovini, caprini ecc.) e 3 interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti 
provenienti da esumazioni ed estumulazioni; eventuali rifiuti costituiti da parti 
metalliche, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere avviati a recupero; 
I materiali lapidei, inerti provenienti da tali attività, smurature e similari devono 
seguire le norme stabilite per i rifiuti inerti. 

Le carcasse animali dovranno essere gestite ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009. 

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, qualora classificati a rischio 
infettivo dall'autorità sanitaria competente, devono seguire le norme per rifiuti 
sanitari stabilite dal D.M.A. n°219 del 26.06.2000 e dal regolamento di cui al DPR 
n.254 del 15.07.2003 ed avviati ad appositi impianti di smaltimento finale e 
ss.mm.ii. 

II servizio è stato valutato a corpo. 

Gli oneri di smaltimento per i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione e 
per le carcasse animali saranno a carico della ditta. 
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2.12 Servizio di spazzamento e servizi connessi 

Il servizio di spazzamento è finalizzato alla pulizia del suolo pubblico per rimuovere 
i rifiuti gettati dal cittadino (cartacce, rottami, lattine, ecc.) o prodotti da agenti 
naturali come (fogliame, polvere ecc.), escrementi di animali, e qualunque altro 
oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del D.lgs. N° 152 del 
2006, oltre che lo svuotamento dei cestini gettacarte e la sostituzione dei sacchi in 
polietilene a spese della ditta appaltatrice. 

Il servizio interessa le pubbliche strade e piazze, o comunque soggette ad uso 
pubblico, con pavimentazione permanente e comprende lo spazzamento 
meccanizzato e manuale. In considerazione dell'estrema varietà merceologica dei 
rifiuti individuabili sul suolo stradale una loro classificazione completa è pressoché 
impossibile. 

Ai fini della scelta delle migliori soluzioni operative è però possibile individuare una 
loro classificazione per origine, basata in altre parole sui rispettivi cicli produttivi. 
La quantità di rifiuti presente per unità di superficie stradale, è un elemento assai 
importante per predisporre il tipo ed il luogo degli interventi più consono per quel 
determinato contesto urbano e determinare quindi l'onerosità del servizio. Per 
ottimizzare il servizio di spazzamento stradale, esso sarà eseguito sia con mezzi 
meccanici (macchina autospazzatrice) sia manualmente. 

Il personale addetto al servizio dovrà evitare, per quanto possibile, di sollevare 
polvere o di arrecare comunque intralcio alla circolazione. Il personale curerà, 
durante il servizio, la pulitura delle feritoie destinate allo scarico delle acque 
piovane, sia che si tratti di chiusini in ghisa, di bocchette di granito o di cemento, di 
bocche di lupo o di altro tipo, in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque. 
Lo spazzamento stradale sarà effettuato da muro a muro (carreggiata e marciapiedi 
compresi) sia su suolo pubblico che su quello privato soggetto a servitù di pubblico 
passaggio; nell'operazione si eseguirà dapprima la pulizia del marciapiede e poi del 
piano stradale, con particolare attenzione alle cunette stradali. 
E' compresa nel servizio in parola l'estirpazione normale e progressiva consistente 
nel decespugliamento, lungo i marciapiedi, cunette cementate, piazze, riquadri di 
alberi, relative ai centri abitati; 

l'estirpazione e il decespugliamento di tutta la viabilità dovrà essere effettuato con 
cadenza pari a 1 intervento ogni 3 mesi. 

Eventuali presenze di siringhe su strade, piazze o aree adibite a verde dovranno 
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essere ritirate con apposite pinze e successivamente collocate in appositi contenitori 
sigillati. 

Il servizio verrà svolto dalle seguenti squadre: 

1) motocarro tipo APE 50 con pianale con attrezzatura di spazzamento + N° 1 
operatore netturbino; 

2) Autista e operatore ausiliario dotati di spazzatrice aspirante da 4 me e motocarro 
tipo ape 50 con attrezzatura di spazzamento; 

La squadra tipo 1 effettuerà lo spazzamento manuale, delle vie/piazze cittadine, 
indicate nella tav. 2 con una produttività oraria di 500 - 550 ml/h. 
È previsto l'impiego di n. 2 squadre di tipo 1: 

la prima per un impegno di 6,00 ore/giorno per 6 giorni/settimana. 
La seconda squadra per un impegno di 3,00 ore/giorno per 3 giorni/settimana oltre 
18 ore/anno da utilizzare per occasioni particolari da concordare con 
l'amministrazione per complessivi 9000 ml/anno o mq. equivalenti. 
La squadra di tipo 2 curerà invece lo spazzamento meccanizzato, che riguarderà le 
vie indicate nella tav. 2 secondo le rispettive frequenze per 162 giorni/anno (3 
giorni/settimana) oltre 6 interventi nel periodo estivo nella loc.tà Torre delle stelle. 
Dovrà essere prevista una dotazione aggiuntiva di almeno n.20 cestini nuovi la cui 
localizzazione dovrà essere proposta dalla Ditta nel progetto offerta mediante studio 
dell'ubicazione più idonea a coprire deficit delle esigenze; la dislocazione dei cestini 
diventerà definitiva previa approvazione dell'Amministrazione che potrà disporre le 
necessarie variazioni. 

Il servizio di sostituzione dei sacchi interni ai cestini stradali dovrà essere eseguito 
con la frequenza almeno settimanale e comunque quando il grado di riempimento 
del cestino supera il 50%. 

La produttività oraria stimata è di 4 - 4,5 km/h per lo spazzamento meccanizzato. 
La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti compreso il 
trasposto a smaltimento dei rifiuti prodotto secondo la normativa vigente. 
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Servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato compreso il 

trasporto a smaltimento 


Risorsa imoieciata 


h/int. 


a.tà/anno 


Autista livello 4B (TRASPORTO") 


3,00 


486 00 


Autista livello 3A 


3,00 


486 00 


Ooeratore ecoloaico livello INA 


6,00 


1872,00 


Operatore ecologico livello 2A 


6,00 


972,00 


Spazzatrice stradale da 4 me 


6,00 


972,00 


Motocarro con pianale tipo APE 50 


6,00 / 3,00 


2844,00 


Cestini getta carta 


20 


Forniture buste 


15600 



2.12.1 Mercato rionale 

È' previsto un servizio dedicato di pulizia meccanizzata delle vie piazze in cui viene 
effettuato settimanalmente il mercato ambulanti. Il servizio dovrà essere effettuato 
subito al termine delle attività del mercato prevedendo la raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti nell'area mercatale. Il mercato si svolge ogni lunedi della settimana. 
Sono previsti 52 interventi all'anno. 

2.12.2 Sagre e feste 

E' previsto un servizio dedicato di pulizia con spazzamento meccanico e manuale 
nonché posizionamento contenitori e raccolta rifiuti nelle strade e piazze interessate 
almeno dalle seguenti manifestazioni sagre e feste: 

- Carnevale 

- Commemorazione dei caduti 

- 1° Novembre 

--Santo Stefano - periodo 5 luglio; 
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- Madonna D'Itria - periodo inizio giugno; 

- Santa Lucia - 13 dicembre; 

- San Basilio - ultima domenica agosto; 

- San Gregorio - prima domenica maggio 

In particolare dovrà essere previsto che preliminarmente e al termine delle 
manifestazioni/feste o di ciascuna delle giornate delle stesse, intervenga la 
spazzatrice meccanica (laddove tecnicamente possibile) con l'ausilio dell'operatore 
per eseguire tempestivamente la pulizia delle vie e piazze interessate e la raccolta 
dei rifiuti prodotti. 

I servizi verranno svolti dalle seguenti squadre: 

N.l Autista e N. 1 operatore ausiliario dotati di spazzatrice aspirante da 4 me e 
veicolo tipo ape 50 con attrezzatura di spazzamento + N.l raccoglitore 
equipaggiato con Vasca 6 me su tipo Iveco Daily 35 

La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento dei servizi di pulizia mercato rionale, manifestazioni, feste e sagre . 



Mercato rionale, sagre e feste 


Risorsa impiegata 


h/int. 


q.tà/anno 


Autista livello 3A 


1,50 


90,00 


Operatore ecologico livello 2A 


3,50 


210,00 


Operatore ecologico livello 1 N.A. 


1,50 


90,00 


Spazzatrice stradale da 4 me 


1,50 


90,00 


Autocarro con pianale tipo APE 50 


1,50 


90,00 


Vasca 6 me su tipo Iveco Daily 35 


3,50 


210,00 
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2.13 Centro servizi 

La Ditta dovrà realizzare entro un anno dall'inizio del servizio, su area di proprietà 
dell'amministrazione un Centro servizi da utilizzare come ecocentro comunale di 
tipo B, che dovrà utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, anche come area 
attrezzata di raggruppamento, zona ricovero mezzi e attrezzature utilizzati per lo 
svolgimento dei servizi, Ecosportello per informazioni al pubblico, cantiere 
operativo. 

La realizzazione dell'opera dovrà rispettare almeno le prescrizioni previste dal D.M. 
08.04.2008 integrato dal D.M. ambiente 13.05.2009 e dalle linee guida reginali 
prot. n. 15808 del 27.07/2009. 

Tuttavia, qualora si intenda realizzare un l'ecocentro comunale che si discosti da 
quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 (per esempio riguardo ai codici 
CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi, etc.) sarà necessario acquisire la relativa 
autorizzazione provinciale ai sensi della normativa vigente previa concertazione con 
l'amministrazione comunale. 

L'intero iter autorizzativo è a carico della ditta aggiudicataria. 

Nel primo anno di servizio, nel periodo transitorio nel quale sarà realizzato il centro 
servizi, la ditta dovrà dotarsi di un area con caratteristiche analoghe a quelle del 
D.M. 08.04.2008, regolarmente autorizzata. 

2.13.1 Trasporto frazione valorizzabile a recupero finale 

Il trasporto delle frazioni valorizzabili e non raccolte presso l'Ecocentro Comunale e 
dei rifiuti ingombranti (non rientranti nella gestione R.A.E.E.) alle piattaforme di 
recupero finale o agli impianto di smaltimento finale avverrà mediante automezzo 
per il trasporto di cassoni scarrabili. 

Sarà impiegato un autista e un automezzo adibito al trasporto dei cassoni scarrabili. 
È stata valutata la necessità di effettuare viaggi complessivamente (per tutte le 
frazioni raccolte) N° 208 viaggi/anno, per un impegno di 2,5 ore/viaggio. 

2.13.2 Gestione ecocentro e centro servizi 

Per la gestione del cantiere e dell'area attrezzata e dell'ecocentro comunale, la cui 
apertura al pubblico sarà garantita per almeno 15 ore a settimana, si utilizzeranno 
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due figure. 

La prima, operaio di secondo livello per la gestione operativa, controllo dei rifiuti in 
ingresso, in particolare di quelli conferiti direttamente dagli utenti e qualora 
verificasse l'apporto di tipologie di rifiuto non conformi o di rifiuti misti e non 
differenziati esso dovrà impedire lo scarico di tali merci o far provvedere l'utente 
alla differenziazione dei rifiuti. 
Per tale figura si sono stimate 780 h/anno. 

La seconda figura curerà i rapporti con l'utenza (gestione numero verde, sportello 
con il pubblico, accettazione, amministrazione, corrispondenza ecc.). 
Per tale figura si sono stimate 1583 h/anno. 

Il centro servizi dovrà essere allestito con almeno 8 container scarrabili e due casse 
scarrabili compattanti. Inoltre dovranno essere forniti 80 cassonetti da 1100 It, 20 
contenitori carrellati da 360 It e 20 contenitori carrellati da 240 It. 



La tabella seguente riassume il monte ore complessivo necessario per 
l'espletamento del servizio dimensionato nelle pagine precedenti e le forniture 
richieste. 



Altri Servizi (trasporto rifiuti ecocentro, gestione ecocentro e centro 

servizi) 


Risorsa impiegata 


h/int. 


q.tà/anno 


Impiegato livello 4B 




1583 


Autista livello 4B 


2,5 


520,00 


Operatore livello 2A 


2,5 


780,00 


Autocarro per trasporto cassoni 
scarrabili 


2,50 


520,00 


Cassoni scarrabili compattanti da 20 me 


2 


Conteiner scarrabili da 20 me 


8 


Cassonetti da 1100 It. 


80 


Cassonetti da 360 It. 


20 


Cassonetti da 240 It. 


20 
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3. RIEPILOGO RISORSE IMPIEGATE 

La tabella seguente riassume la forza lavoro prevista, in considerazione anche del 

personale attualmente impiegato, per l'espletamento dei servizi in progetto. 
Si precisa che le ore indicate sono quelle effettivamente necessarie per garantire la 
copertura dei servizi in progetto, e pertanto al netto delle assenze per ferie, 
sostituzioni, malattie, riposi, ecc. 



Tab. 2: Riepilogo manodopera 



Livello 


Monte ore annuo 
previsto 


2A 


9.497,00 


3A 


4.800,50 


4B 


1.598,00 


4B IMP. 


1.583,00 


1 N.A. 


5.402,70 



IL CAPOGRUPPO DEL A.T.P. 
Dott. ing. Stefano Corda 
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